

USBSJEEEI 394 接続 CD ぶ W ドライブ〜簡を接続方ィド〜 


は G みにホ読巧<だない 


) パツケ ー V のめ容を確認します。 

確認した 項目には!/ を付けてください。 


万一、で足している物がありました6、お買い求めの販売店にご連絡ください 。 n 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合がありまず。 

□ ドライブ本体 （ CRW -48 IU ). 階 



□縦置き巧スタンド . 国個 ^ 

□接続ケーブル 


種類 

コネクタ形が 

数量 

USB ケーブル （1 m ) 


1 

IEEE 1394 ヶーブル □ 

( 6ピント^4ピン、400 Mbps 、1 m ) 


1 



□ ユーテイリテイ CD ( CD - ROM ).□ ホ女 

XCD-ROM には次のものが収録されています。 

•簡単 tz 、 ソ トアップ（本製品の Windows 巧 tz 、 ソ トアップインストーラ） 
•CD-RW ドライブユーザーブマニュアル （ PDF ファイル） 

- WinCDR Lite (Windows 巧 CD - R/RW ライティングソフトウェア） 

- MacCDR (Mac OS 巧 CD - R/ RW ライテイングソフトウェア） 
•AcrobatReader (PDF フアイル閲覧ソフトウェア） 

□ WinCDR Lite ライ它ンスカード（株式含社アブリ、ジクス） . 巧女 

X ライ t ンスカードには、 WinCDR Lite をインス I -- ルするのに必要なシリアル No が 

言己載されています。 シリアル No をなくしてしまったときは、株式会社アプリックス 
のホームぺージにてご確認ください。 

X WinCDR Lite のユーザー登録方諷こついては、 WinCDR Lite ライ tz ンスカードをお読 
み < ださい。 

□ MacCDR クイ、ジクスタート乃イド . 口冊 

X 巻末にお客様登録カード(株式舍社アプリ、ソクス）がとじ込まれていまず。必要事 
項をご記入の上、必ずご返送 < ださい。 

また お客様登録力ードには MacCDR をインス!ルするのに必要なシリアル 

No が記載されています。 シリアル No をなくしてしまったときは、株式舍社アプ 
リックスのホームページにてご確認ください。 

な はじめにお読みください(本紙） . 巧女 

X 本製品を個包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約 
款が記載されていまず。お客様が無償修理を要求する場合に必要となリまずの 
で、大切に保管して < ださい。 


縦置きの場合 



横置きの場さ 

図のよ5に、イジェクトボタンがち下になる向さで 
本製品を設置しまず。 


<前面〉 


<背面〉 


US 巨/1圧曰394コネクタ 



AUTO 電源切替スイ、ソチの設定 

MANUAL 

~本製品の電源スイ、ソチで電源を ON / OFF できます。パソコンの 

~^ 電源、 MacCDR には連動しまだん。 

AUTO MANUAL 

(出荷時設定） AUTO 

電源スイ、ソチが「 ON 」 の場合、パソコンの電ミ風こ連動して自動的に 
本製品の電源の ON / OFF が切リ替わリまず。 

^ Macintosh に EEE 1394 ( FireWire ) で接続したときは、パソ 
□ ンの電源ではなく、 MacCDR の起動 ( こ連動して自動的に本 
製品の電源の ON / OFF が切リ替わリまず。 

パソコンによつては、パソコン本体の電源を OF 円こしてわ本製品の電源が OFF にな6ない 
ことがあリまず。このようなときは、本製品の AUTO 電源切替スイッチを「 MANUAL 」 にし 
て、本製品の電源スイツチを操作して ON / OFF 切リ替えてください。 


VWnrfows 搭载パ V コ > を使巧している方 

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内ずるプ□グラム「簡単たッ 
トアップ」が付属していまず。 

本紙表面 「 Windows 搭載パソコンでの它ットアップ」 に従ってたットアッ 

プしてください。 

X 画面の色数は [High Color (16 ビット） ] IU 上に設定しておいてください。 □ 

256色 IU 下では、「簡単 tz 、 ソトアップ」の画面が正しく表示されまだん。 



本製なを設置します。 



Maciniosh を使巧している方 



USB / IEEE 1394 ケ- 


ブル巧ミ 

ジブの画面指示に^ 

検索していまず： ( 


接続しないでください。 


Windows :簡単たットアップの画面指示に従って接続します。 

乂 「次の新しいドライバを検索していまず： （ IU 下略)」というメツ tz — ジが表 


示されたときは、[キトン tz ル]をク U 、 ソクして作業を続けてください。 

参 Macintosh : MacCDR と USB ドライバ （ USB で接続するときのみ） 

をインス!ルした後に接続します。 

\_ J 


本製品を Macintosh へ取り付ける前に MacCDR クイックスタートガイドを 
参照して MacCDR と US 巨ドライバ （US 巨で接続ずるときのか）をインストー 
ルして< ださい。 

本紙裏面 「 Macintosh での它ットアップ」 に従って本製品をパソコンに接続 
してください。 

• CD - RW ドライブユーザーブマニュアル （ PDF ファイル）を必ずお読みください 

付属の ュー ティリティ CD には、 CD - RW ドライブ ューザー ブマニュアル （ PDF 形式） 
が収録されていまず。必ずお読み < ださい。 

ューティリティ CD のに RW -4 効 U 製品マニュアル]フオルダ内にある PDF ファイ 
ルをダブルク U ックずると表示されまず。 

X PDF ファイルを読むには 、 Acrobat Reader がインス! -- ルされて □ 

いる必要があリまず。インストールされていないとき、またはお持ちの □ 
Acrobat Reader で正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、 □ 

CD - ROM 内 [Acrobat Reader 5.0」フオルダを開き 、 [Acrobat □ 

Reader Installer ] のアイコンをダブルク U ックし 、 Acrobat Reader を □ 
インストールしてぐださい。 

XAcrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュ ー□ 

[ヘルス- [ Reader のへルスを選択し、ヘルプを参照してください。 

X 画面上で見づ6いときは、紙に印刷してお読みください。 


( Windows 


搭載パ V コ > でのセ"/卜で、/ 7 


1 

2 


さ 


パ V 3> 本体の雷原スイツ乎を OW にし、 Windows を 


付属のユーティ U ティ CD ^ CD-ROM ドろイブ 
にせットします。 

簡単たットアップが起動します。 

XCD - ROM ドライブを搭載していないパソコンの場含は？ 

蝶社ホームぺージ （ ht か：// WWW . melcoinc . co . jp /) よリ、 「 CRW -4 効 U ドライバ 
ディスク」をダウン□ー ドして、インス!-ールしてください。また蝶社ホームペー 
ジから、本製品の CD - RW ドライブユーザーブマニュアル （ PDF ファイル）をダウン 
□-ドずることもでさまず。 


ホ製品のセツトでツブを巧います。 


WindowsXP / Me / 2000をお使いの場含 


本製品の電源ケーブルをコン tz ントに接続し、電源スイツチを ON にしてください。 
US 巨/ EEE 1394 ケーブルを接続ずると自動的に Windows 付属のドライバがイン 
ストールされまず。 


Windows 98 SE /98 をお使いの場含 


簡単 t ットアップの画面の指示に従って電源 ’ USB / E 距1394ケーブルを接続します。 



※この画面が表示されないときは？ 

ユーテイリテイ CD 内に収録されている^アイコン ( EASYSETUP . EXE ) をダブルクリック 
してください。 


獄苑ずるノ \°ソ〕ン側のコネクタを選びます。 


巧爲するパソコンがのコネクタを進巧してください。 

①②③ 


巧 


USB ] ネウタ 例-ズ A ) IEEE 1394] ネウか 似） 瞄韻]ネ 巧けピン） 

( iilNK コネウタ） （ iilNK コネウタ） 


) のコンに搭載されてし、るコネクタの番号を選んでくださし、。 

に EE1 39。ネクタと USB コネクタの両方が搭載されてし1るィ 
) りオーマンス向上のため、に比139佑ご巧用になることIお勘めします。 


丄 




接続するパソコン側のコネクタに合つ 
、にボタンをクリックします。 


X 切/ indows 98 ( SecondEdition を除く）では、 US 巨ケ ー：/ ルでしか接続できないためこ 
の画面は表示されまだん。 

IU 降は簡単 tz 、 ソトアップの画面の指示に従って tz 、 ソトアップを行ってください（ド 
ライバが自動的にインス!-ールされまず）。 


IEEE 1394 コネクタ （6 ピン） 


背面のコネクタはち図のとおリ 
です。それぞれコネクタに合った 
ケーブルを取リ付けて<ださい。 



USB ケーブルで接続したとき 

* Wlndows 98 SE /98 でのミち意事項 

-じ欠の新しいドライバを検索していまず：（じ(下略）」というメッ tz —ジが表示された 
と苗ま、[キトン tz ル]をク IJ 、 ソクしてください。この場合、簡単かソトアップ終了樹こ 
必ずノ t ソコンを再起動してください。 

忙 EE 1 394ケーブルで接続したとき 

• X - 「コピーずるファイルよリも新しいファイルがコンピュータにを在しまず。既 
をのファイルを使いまずか？」というメッ tz —ジが表示されることがあリまず。 
その場合は[はい（丫） ] をクリックしてください。 

X Windows 98 SE でのミち意事項 

•「 Windows のアップデートを行います」と表示されます。画面の指示に従って 
Windows をアップデートしてください。 

-新しい IEEE 1394 機器を接続したときに Windows の CD - ROM が要求される 
ことがあリます。その場合は、 Windows 98 SE の CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブに tz 、 ソトし、 [0 K ] をク IJ 、 ソクしてください。 


《本製品が認識されないときは？ 

わ、ソ トアップが完了しても、 Windows の[マイ〕ンピュータ]やエクスプ □- ラに、 
CD ( CD - ROM ドライブ）のアイコンが追加されていない(表示されていない）ときは、 
US 巨/ EEE 1394 ケースレまたは電源ケースレが正しく接続されていない巧肯剖生があ 
リまず。 U 雄/ IEEE 1394 ケースレと電源ケーブルを接続し直してください。 


4 


統いて簡単セットでツブかち付属の V フトウェで 
をィ>ストールします。 


r 




簡単它ットアップ乂ニューの表示 
[ CRW - IU のマニュアルを見る] 

CD - RW ドライブューザーズマニュアル （ PDF ファイル）を閲覧しまず。 

必ずお読み < ださい。 

*Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュー[へルプ]- 
[ Reader のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

ネ画面上で見づ6いときは、紙に印刷してお読み < ださい。 

[WinCDR Lite のインス I -— ル] 

CD - R / RW メディアへ書き込みを行うために必要でず 。 CD - ROM 、 音楽 CD 
の作成ができまず。 必ずインストールしてください 。 

ネインス I ル時に要求されるシリアル No は 、 WinCDR Lite ライ tz ンスカー 
ド (株式会社アプリックス）に記載されています。 

[Acrobat Reader のインストール] 

CD - RW ドライブューザーブマニュアル （ PDF ファイル）を読むには、パソ 
コンに Acrobat Reader がインス I —ルされている必要があリまず。インス 
卜ールされていないときは、簡単 tz ットアップで [「 AcrobatReader 」 のイン 
ストール」を選択してインストールしてください。 


じ I 峰は、画面の乂ツ它ージに従ってインス!-ールして<ださい。 


V 


乂上でセットでツブは完了でミ。 


J 



































































































































































